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NRYK ROSI 


majster szklarski, 


przeżywszy lat 37, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 28-go lutego 1903 roku. 


W ciężkim smutku pozostali rodzice i dweje małoletnich dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 

Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek 

dnia 5 marca b. r. o godzinie 4 popołudniu z „Collegium medicum* przy ulicy Grzegórzeckiej, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawiohem zostanie we Środę dnia 4 b. m. o godzinie 5 rano w kościele Sw. Krzyża. 


Zakład pagrzebowy Jana Wolnemo ul. Kopernika L. 4. Filia ul. św. Tomasza L. 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


